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» التفاصيل 


٠‏ المسابقة عبارة عن تقديم أفضل 
الإسيامات ى N lC‏ 
(بحث تق - بحث علمي- ابتكارات 
واختراعات- إسهامات الشركات 
الرائدة في الجال - إسهامات الأفراد 
مع الدول العربية...). 

٠‏ يتماستعراض الشاركاتف للسابقة, 
والحكم عليها من خلال الجلس 
العلمي للمعيد. ولجنة التحكيم من 
صفوة الخبراء في مجال السلامة. 

> تهدفالسابقةإلدفعالجتمعالعربي 


عن طريق توسيع حدود العلم» وتعزيز 
البحث والمارسة القائمة على الأدلة 
0 علوم السلامة. 

ء الجوائزالقدمة للمسابقةمن المعهيد 
العربي لعلوم السلامة: هي مجموعة 
شاملة وثرية للفائزين. 


تقدم إليكم هذه السابقة من العهد العري لعلوم السلامة 


» الجوائز 
| .شهادة العهد العري لعلوم السلامة في 
التميزء بالإضافة إلى درع التميز. 


ا .عضوية متميزة على اللوقع الإلكتروني 
الخاص بالك ل ا 01 
والخدمات ا 

۳ .مجموعجوائزيص | لأكثرمن:.٠,٠٠‏ (عشرة 
آلاف دولار). 


٤‏ .نشر أسماء الفائزين في العدد الخاص 


اجلة العيد العربي لعلوم السلامة (مجلة 
ا 


ه كلمةق الؤتمر العالي الثاني للسلامة. 


يتم الإعلان عن الفائزين في الؤتمر العالي 
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مجلة السلامة العربية 
- الاستراتيجية ١‏ / 
)08 72 مجلة علمية شهرية تصدر عن ) )نوير قطاء السلرمة " 
سبتي محمد السبتي ` ألمه هد أله ربایي لعلوم في الوطن العربي 
السلامة 55ا8 وتختص يكن ما 
> كلمة ‏ / يتعلق يعلوم السلامة وتطوير <١‏ ن 7 
3 0 عل الان أنظمة العمل ورفع كفاءته عمار حسين 32 


eT‏ في مجال الساللمة لكل 


العميد متقاعد ۶ الأمن والسلاه 
٠. . 6 3‏ المهارات | هله 
د. طلال العتيبي ۹ والمهتمين بالمجال السلامة. دترا 
1١ /“  ةملك ١‏ / 
>= ا : / كيفية اختيار العاملين E‏ 
المهندس / :. OE‏ 
72 لفى الخضري بجهاز الامن الصناعي 36 3 
رئيس مجلس الددارة الإرخغنراجالففني 
م.أحمد ين محمد الشهرق:. مخز ص الح 
a‏ ده ك7 ا التصميئبيهم| : كر obi‏ 1 
أنت تسأل 16 : 1 ا لقبماني N‏ 20 الانظمة الزكية / 
١ : ْ I : 6‏ 
89 جيب 1 ف.معصطقفق التضحري انو دیو ےی بدا ب 
کد الرئر الث 0 1 5 ي 5 |[ ] ف رک 
دوتو د کو ل ايمان عبدالرحمن طحيوة 
> لمحات من المؤتمر/ المدير التنفيذي التسويق والمبيعات IE EEN‏ € 
0 18 الدولي الاول في م.آسامة متصور magazine @aiss.co‏ سلامة كهربائية أ 
علوم السلامة 


مدت الاح زير الاشت اكات المتنوية 


م زهاني شالم دافل الإمارات 0 درهم ب mans.‏ 
\ (حوادث) 6 ) / 4 " تير 5 ير جميع البلدان الأخرى100دولار ١‏ @ 04 دليل السلامة/ 
کی 


انفجار بيروت آ. ل آبوسمرة هاتف :00966567555900 العربية 
- / 25 
تحديات قطاع إل ل (معدات السلامة) ‏ / ١‏ مقال الدكتور صم / 
E‏ السلامة وادارة المبتكرون العرب محمد كمال ١ E‏ 
المرافق بالمستشفيات 


ملف العدد 


العدد بكلمة من اللواء المتقاعد 
(سبق جد السبق) أحد كبار 
000 . القامات قي مجال علوم السلامة 
مله و الا واا 1 وأعمال الدفاع المدنى الميدانية 
والإدارية والقيادية ‏ 


(انطلاق مجلة السلامة العربية) 


أ و تستكم سل افتتاحيتنا فع 
( العميد المتقاعد. د. على محمد 
القحطاني) الخبير فقي علوم السلامة 

إن المعيد العري لعلوم السلامة والحاصل على درجة الدكتوراه ٤‏ 
0 بإذن الله ثم بجہود أعضائه إدارة الكوارث والأزمات 


ة للعمل النظم والاحتراق؛ 
0 سيحقق نقلةً نوعية في 
ثقافة السلامة في الوطن العري. 
وكلنا إيمان قي قدرات وفعاليات 
كفاءاتنا العربية في تحقيق ذلك. 
ونحن نأمل أن ينضم إلى العہد : ¥ 
السلامة فهذا الكيان ليمء وقائم ا ۰ العميد التقاعد الدكتور (طلال ن 

e‏ 9 : 4 عبدالله | ) الحا 

سن م دكتوراة 3 EF‏ 
لمن دواعي سروري أن يجتمع 
في افتتاحية العدد الأول هؤلاء 
الأعلام والرواد في مجال السلامة 


لف نضا 


اللواء منفاعد/ سباي محمد السباي 


بكالوريس تطبيق القانون 


مارس اعمال الدفاع المدني 
الميدانية والادارية والقيادية. 


عمل ق التدريس والادارة بمعہد 


الدفاع المدني من عام ٠١۱۸‏ الى 
۴ھ 


وكان مشرفا على برنامج التحقيق 


ثم مديرا للتعليم, 


واصبح مدير للمعيد عام 
اع اه. 


حاليا ميتم بشؤون السلامة 
ومحاضر غير متفرغ. 


ىف تتحقة ١‏ اك 


كثيرا ما تقع حوادث تنتج عنہا ...> 
بشرية ومادية تتفاوت ٤‏ جسامتہا 
وتأثيرها على الجتمع والفردء حيث تصل 
الخسائر البشرية إلى الوفيات أو الأضرار 
الجسدية والنفسية المؤقتةء او المستديمة. 
والخسائر المادية قد تكون محدودة التآثس 
أو جسيمة ٤‏ تطيح بشركات وأعمال قائمة, 
وقد تمتد سلسلة التأثير إلى أعمال أخرى 

قائمة على منتجات الشركات المتضررة. 
وف هذا القال سأسرد بعض الأهداف 
الاستراتيجية الق أرى نها ستعين ف تقليل 
فرص وقوع الحوادث» وتقليل خسائرها 
عند وقوعہا. 


أولا: تحصين اللجتمعات ببرامج وحملات 
التوعية الوقائية الق تيدف إلى تناسب 
الوعي لدى الفرد مع الخطر المتوقع 
مواجيته, وسبل التعامل معه»ء قيناك 
برامج للعامة تصل رسائلها من خلال 
مناهج التعليم بالتدرج؛ وأنشطة للتوعية 
الوقائية الملستمرة وفق تقويم توعوي 
لششيطظ العلومات الكنسية. ولتسيق 
مواسم ومواقع الأخطار وهناك برامج 
خاصة للأخطار الخاصة ي المنشات المتنوعة؛ 
مثل الصانعء ومحطات الوقود. والغازات 
الخطرة, والأسواقء والمباني المغلقة العاليةء 
وأماكن التجمعات, وغيرها. 


ثانيا: إخضاع كافة امنشآت الجديدة 
والقائمة للإشراف اليندسي الوقائي وفق 
الأنظمة واللوائح المعتمدة ف جميع مراحل 
الإنشاءء والتصريحء والتشغيلء والصيانة, 
وفق الآليات المعتمدة من السلطة ذات 
الصلاحية. 


ثالثا: وضع الضوابطء وإصدار التصاريح 
لكافة العاملين في تحقيق السلامة 
اللازمة للقيام بالعملء واختبارات 
الكفاءة المينية قبل التصريح للعملء ثم 
وينطبق ذلك iT‏ وفني 
التركيبات» والصيانة» والعاملين ٤‏ الأمن 
والسلامة. 


رابعا: التفتيش الدوري على المنشآت 
للتحقق من التقيد بكافة ضوابط 
السلامة» ومنها: عدم تغير الأشغالء 
وعدم التغيير ف الإنشاء. والانضباط 
والكفاءة في صيانة الأنظمة الميكانيكية, 
ومعدات الحماية من الحريقء وكفاءة 
واستعداد فرق الأمن والسلامة لواجهة 
الحالات الطارثة. 


خامسا: التحقيق الفئى فى مسببات 
الحوادث من خلال الؤهلين للقيام 
بذلك. وتحديد السببات الفعلية 
للحوادث للخروج بالدروس المستفادة, 
وكشف الأخطاء والمخالفات:. وتحميل 
السثوليات لرد وإقامة الحقوق الخاصة 
والعامة» وردع المتهاونين. 


والكلمة الأخيرة للجميع: أن السلامة 
تبدأ منك لتحقق الحماية لك. 
حمانا الله وإياكم من كل مكروه. 


ali_alqa@hotmail.com 
Mobile 0555818622 


توي ۰ 


- بكالوريوس في الكيمياء جامعة الملك 
سعود. 


- ودرجة الماجستير حماية المدنية جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية. 


- ودرجة الدكتوراه فى إدارة الكوارث 
والأزمات. / 


3 إدارة الحماية المدنية. 


- إدارة الإطفاء. 


- إدارة الس لاعصة. 

- إدارة الشئون الادارية. 
حاصل على العديد من الدورات التخصصية, 
وشارك بأوراق علمية في العديد من المؤتمرات 


والندوات» وله ورقتين علميتين منشورتين في 
المجلات العلمية والأكاديمية. 


| 


كلمة الدكتور : على محمد القحطالنى 


ARAB INSTITUTE FOR SAFETY SCIENCES (AISS) 


ا 


ولكن يبقى السؤال المهم كيف تكتشف المنظمة أنها قادرة على التعامل 
مع الحالات الطارئة؟ 


م 


هما 


د. طلال بن عبدالله العتيى 
دكتوراه في العلوم الأمنية / أمن وسلامة 


حاصل على بكالوريوس علوم 
امئ 


متنك 


ماجستير في العلوم الأمنية. 
دكتوراة ٤‏ الأمن والسلامة. 
عمل في الدفاع المدني لمدة ۳۲ عام 


وتقلد العديد من المناصب بالمملكة 
العربية السعودية : 


نائب مدير الإدارة العامة للدفاع 
المدني بالدمام. 


مدير الإدارة العامة للسلامة ف 
مديرية الدفاع المدنى بالمنطقة” 
الشرقية. ١‏ 


مدير الإدارة العامة للعمليات ف 
مديرية الدفاع المدنى بالمنطقة ” 
الشرقية . ١‏ 
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بسم اللّه والصلاة والسلام على رسول اللّه.. 
صدر اليوم العدد الأول من الجلة العربية لعلوم 
السلامة كإحدى المبادرات العلمية والمعرفية 
للمعيد العريي لعلوم السلامة ( 8155 ) والذي 
ييدف إلى تعزيز تكوين مجتمع علمي ومعرق 
عرب في كافة المجالات المرتبطة بعلوم السلامة 
٤‏ إطار الفهوم الشامل للأمن العري. 


إن المتأمل في عالمنا العلمي والمعرفي العري بشكل 
عام وق مجال علوم السلامة بشكل خاص 
يلاحظ اعتياد الختصين والباحثين والميتمين 
ي علوم السلامة على نشر بحوثهم العلمية ي 
مجلات علمية تصدر بلغات أجنبية فضلا عن 
اللجوء إلى البحث عن علوم السلامة ي مراجع 
أو مواقع إلكترونية أو منظمات و مجلات علمية 
تصدر بلغات أجنبية» وخاصة اللغة الإنجليزية »› 
ومن هنا تبرز الأهمية الفائقة لمشروع محتوى 
علمي ومعرق عربي يختص بعلوم السلامة 
بكافة جوانبها ويجمع المختصين والميتمين 
بها في موقع عري موحد وهو ما تمثله فكرة 
مشروع البادرة العلمية العربية الق تجسدت 
مؤخرا بإطلاق موقع أو منصة ( المعيد العري 
لعلوم السلامة 21555 ). 


تتضمن الجلة الوضوعات العلمية الق تندرج 


ضمن اليدف الأساسي للمعيد العربي لعلوم 
السلامة 


في تقديم اللعلومات والمعارف في علوم 

السلامة وأكواد ومراجع السلامة والبحوث 
والتدريب والتعليم والتوعية لكل مجالات 
علوم السلامة لتشمل 

بذلك على سبيل المثال لا الحصر : 

(إدارة الخاطر - إدارة الأزمات والكوارث - هندسة 
السلامة - السلامة والصحة المينية - السلامة 
المرورية- السلامة في مجال الرعاية الصحية 
- سلامة وأمن العلومات - السلامة البيئية . 
السلامة الكيميائية . كل تخصصات الهندسة 
الكهربائية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية .. 
إلخ ) وما يندرج تحتها من علوم السلامة . 


إن التطور التسارع في مجال التقنية وتكنولوجيا 
العلومات دفع الدول إلى التفكير مليا في استثمار 
هذا التطور فيما يحقق التقدم والازدهارء وبناء 
على ذلك فإنفي أرجو من المختصين والباحثين 
والميتمين في علوم السلامة دعم هذا الشروع 
العلمي العري بعلوميم وأبحاثهم وبتواجدهم 
وتعزيز سلامته وأمنه . 


حفظ اللّه أمن وسلامة امجتمع العري .. 
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م .مصطفى الخضر ی 
٠‏ عضو باليئة السعودية للميندسين 
بدرجة مہندس محترى 


٠‏ عضو سابق بہيثة التدريس 
جامعة الاسكندرية 


ا 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام 
على أشرف الرسلين 

الحمد لله ف الأولى والآخرة ونستفتح بالذى 
هو خير ونستعين به لإصدار العدد الأول من 
مجلة السلامة العربية التابعة للمعيد العرى 
لعلوم السلامة. 
على كثرة ما تموج به الساحة العلمية والعالمية 
من إصدارات فيما يتعلق بعلوم السلامة, لا 
نكاد نجد مجلة علمية باللغة العربية تولي 
اهتماما خاصا بعلوم السلامة, وخاصة بعد 
سيطرة الجانب الغربي على الجال وأن أغلب 
الإصدارات هى باللغات الأجنبية. 

هدفنا هو كسر حاجز اللغة و نشر ثقافة علوم 
السلامة في العالم العري من خلال هذه الجلة 
العلمية العربية وأن يكون لدى مجتمعنا 
العري مجلة علمية وهندسية يقرؤها 
التخصص والباحث والثقف والفرد على حد 
سواء فيجد کل منهم ما يفيده لإثراء حصيلته 
العلوماتية ونزداد بتفاعليم معنا من خلال 
ما يجد لدينا فيما يتعلق بعلوم السلامة 
وذلك لتعزيز البحث و الممارسة القائمة على 
الأدلة في علوم السلامة. 


حكفة الكمدن. بالتسية اضفر الأ مهات 
العلمية الكبرى ولكن بفضل اللّه أولاثم بفضل 
جہود صفوة العلماء والخبراء والختصين 
والكاترة الان من ملف البلنذان 
العربية استطعنا في زمن قياسي تحقيق نسبة 
كبيرة من هذا الى وهو تخر ثقافة 
علوم السلامة وفق مقاييس علمية وضوابط 
موضوعية والتزاما بمصداقية آداء ميمتنا 
ووظيفتنا في نشر العرفة العلمية وتدعيم 
وتأصيل العلاقات الحضارية بين شعوب 
منطقتنا العربية والرق إلى مصاف الساحات 
العلمية المعتبرة فى الجودة والعمل العلمي. 
وأشكر جميع القائمين على المجلة وكل من 
بذل خهذا لإخراج هذا العدد الشيق من الجلة 
والذي ازدان بالعديد من المقالات والأبحاث 
التخصصة في علوم السلامة وإتاحة الفرصة 
نأمل أن تكون واجهة ثقافية مشرفة 
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ما هي شروط الشلامة الخاضّة بغُرف مولّدات الكهرباء ؟ 
ثمّة بعض التعليمات الق يجب اثباعا في غرف المولّدات الكيربائية : 


له اة بخصوص غرف الولّدات يجب أن تكون مقاومَة للحريق بما في 
ذلك عزل جميع الفتحات وتصميم فتحات التّيوية بحيث تكون ذاتثة 
الغلق "0010:1260" بالإضافة إلى ضرورة تركيب خوائق على فتحات 
التكييف والتّيوية . 


أمَا بالنسبة لنظام الإطفاء ٤‏ الغرفة, فإنّه يتم طبقًا للاشتراطات 
والأكواد العربثة 8155 والعالثة. 
ويمكن استخدام نظام للإطفاء بثاني ١‏ أكسيد الكربون "602" أو نظام 
الضباب الما "water mist"‏ أو اليواء المضغوط compressed air"‏ 
foam system‏ " . 
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يتيج لكّم المعيد العربي لعلوم الشلامة 8155 خدمة الرّد على جميع [©» إذا كان يوجد في الغرفة خرّان ديزل . خزان للاستخدام اليومي . يجب 
تساؤلاتكم في كل ما يخص علوم الشلامة المهنيّة » إن كنت مقن يبحثون عمل (تانك) احتواء حولّه 2010 )day‏ . 
عن إجابات لبعض الأسئلة توجّه فقط إلى بريد القرّاء و اترك سؤالك 


ا" ْ 0 pl‏ أُّتابعة القالات وآخر الأخبار اليوميّة للمعيد العربي لعلوم الشلامة يمكدكُم 
وانتظر نشرّه مرففا بإجابته ضمن سلسلة "اسال و ۸155 تجيب زيارة موقعنا الإلكتروني من خلال ۸55.٥0‏ "ˆ 


0 . 3 
f ER 


6 السلامة العربية - فربراير - 2021 ١‏ س كد 0 2021 - arabian safety - February‏ 17 


فاعليات من القرر أن يعقد اللؤتمر بصفة دورية مرةً كل عام, كما أنه يعد منتدّى 
دوليًا فريدًا من نوعه؛ حيث يجمع ما يقرب من (5,000) من الخبراء في 

e‏ 3 ع هه مجال السلامة والصحة المهنية وممثلي الشركات والعاملين, بالإضافة إلى 

0 05 تمر صناع القرار من الحكومات, والسلطات العامة والشركاء الاجتماعيين من 


جميع أنحاء العام لتبادل الأفكار والبحوث» وأفضل الممارسات بشأن القضايا 


٣‏ . الوضعية للغاية في مجال السلامة والصحة المهنية. ومن الجدير بالذكر أنه تم 
4 | لد ولاى | لل 0 J‏ هاكا عقد الؤتمر برعاية الجمعية السعودية للسلامة والإطفاء وبمشاركة (24) 
لاف لاف 


كياتا دوليًًا من العاملين والمهتمين بمجال السلامة المهنية. 


علو | | 1 | 66 على مدار الثلاثة أيام ناقش الؤتمر عددًا من الوضوعات التعلقة بالسلامة 
م والصحة الهنية في ظل الظروف الراهنة. والتحديات الجديدة, ومنها السلامة 

و(كوفيد 19). والسلامة في مستشفيات العزل. وكذلك السلامة الشخصية 

1 ولقد أنت جلسات الؤتمر مثمرةً والق تم بثها من أربعة دول؛ هي: (الملكة 
نحت شسعار السلامة وتحديات العصر التحدة. وللملكة العربية السعودية: والإمارات العربية التحدة. وأخيرًا جمهورية 


السلامة 


كما ناقشت الجلسات ف اليوم الأول للمؤتمر مقدمة ف ديناميكيات الحريق, 
ومقاومة الحريق ف الواجهات الخارجية للمباني. وكذلك التطبيقات الحلية 
لأنظمة الحماية من الحرائق بضباب الاء. وق جلسات اليوم الثاني تم التطرق 
لناقشة دوركود البناء السعودى فى تحقيق الأمن والسلامة. ونمذجة معلومات 
البتاه وَأَيْكّما نظام إذازة السلامة والصحة البنية الذول-15045001:2018 
أفاق اليوم الثالته هداز التقاشن حول 'تطوير تقاقة السللعة. وقطبيق معا 
السلامة ف الوطن العري, وأخيرًا سلامة التعامل مع الغازات الطبية. 


- 
ب واختتم الؤتمر بتدشين العيد العري لعلوم السلامة ۸155ء حيث أكد م/ عد 
كمال» الدير التنفيذي للمشروع, على أهمية إنشاء 
الكيان العربي الأول لتعريب الأكواد الخاصة بعلوم 
|| ز 0 لي الأول السلامة وتحديات العصر... كان هذا السلامة؛ ليكون أكبر مجتمع عربي متخصص 
a‏ 1" في علوم السلامة, كما أكد على أهمية التواصل 
N‏ ا وي ول بين الجميع. وتوحيد الجيود للارتقاء بمستوى 
السلامة وتحديات العصر بعد» ۴51٤‏ والذي عقد ي الفترة من التخصص ف الوطن العري. 

7 إلى 19 سبتمبر 2020م ولست في قد قد لالس فة فا شمه 
لى > حاجة إلى تأكيد أهمية مثل هذا الحدث اتف سال الان والسكة: اة 
رال ةا لااد ال د لتبادل العرفة والخبرات والتجارب» وق تقوية 
لينية. حيث ب للؤتمر اول للتعاون, وتعزيز العلاقات بين العنيينء بالإضافة 
للسلامة على مستوى الشرق الاوسطء إلى تطوير العرفة, والأفكار الاستراتيجية والعملية. 

وشمال أفريقيا. 
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بيروت.. مدينة منكوبة. هكذا أعلن الجلس 
ااأفلى. للدفاغ- اللبنان ' الفجاران: .فقاليان» 
الفاصل ديفا تلات وثلانون ثانية, سحب ذخانية 
كبيرة على شكل قطر عيش الغراب (الشروم) 
الشهير ارتفعت هذه السحب على أقل تقدير إلى 
مائة مت وقعت هذه الانفجارات نتيجةً لانفجار 
شحنة من «نترات الأمونيوم» والق قدرت ب 
2750 طا مك هد ها يريد عن السنة 
أعوام ٤‏ أحد مستودعات مرفا ببروت. 


هذا الانفجار لم يكن هو الأول والأكبر من نوعه 
فمنذ الانفجار الذى وقع عام 1921م فى مدينة 
«لودفيغسهافن» الألانية. وكذا انفجار معمل 
الأسمدة الزراعية في مدينة «تولوز» الفرنسية 
ف عام 2001د, جرى الاعتراف والتأكيد على 
خطورة تخزين مادة «نترات الأمونيوم», وضرورة 
اتخاة إعرافات السلافة الناسبة الق تكول ,دون 
تسربها أو انفجارها. ' 


تعتبر صحيفة بيانات السلامة Material Safe-)‏ 
»)ty Data Sheet‏ والق يتم اختصارها إلى 
15057" الوثيقة الأهم الق يجب أن تصاحب 
أي مادة كيميائية خطرة منذ خروجها من الشركة 
او ا و کا أو اساسا 
حيث إنها تحتوي على كافة العلومات والبيانات 
الخاصة بأي مادة كيميائية. وينبغي أن تكون 
صحيفة بيانات السلامة متاحة للاطلاع عليها 
من خلال نسخ مطبوعة في موقع العمل, أو من 
خلال موقع الشركة الصنعة على الإنترنت. 


ويقه الرضوع إل الصعيفة الخاضة بمادة هرات 
الأمونيوم» نجد أن السبب الرئيس في حريق 
بيروت هو التقصير والإهمال في اتباع إجراءات 
السلامة عند تخزين مادة نترات الأمونيوم, 
حيث إنها تحتاج إلى مكان يتمتع بتيوية دائمة 
وأن يكون مصنوعًا من مواد غير قابلة للاحتراقء 
وكذلك يجب تخزينها بعيدًا عن أي مصدر 
للحرارة أو الاشتعال. 


إن عدم دراية العاملين بمرفا بيروت بمثل هذا 
الأمر جعليم يقومون بأعمال لحام بأحد العنابر 
القريبة من مخزن هذه الادة. وذلك حسب 
اعدىق_ الروابات الذكورة؛ مها تسبب ف. الكارثة 
الكبرى:لذا كان لايد من تأفينعملية اللجاة 
بشكل أكبر, أو أن يتم نقل شحنة نترات الأمونيوم 
الاو أكثر امنا 


يتضح مما سبق أنه ينبغي على جميع العاملين 
الاطلاع والإلام بمعلومات وثيقة بيانات السلامة 
الخاضة بأق. هافة خطرة بتع اسشتكذاهها: 
أو تخزينها في موقع العمل» كما يجب اتباع 
التعليمات الخاصة بصحيفة بيانات السلامة 
بدقة شديدة؛ لأن عدم اتباع هذه التعليمات قد 
يقود إلى مثل هذه الكارثة. 


E 5‏ 0 م السليم فى إدارة » | 
تحديات مطاع wr‏ الفازات RE‏ هذا 
السللمة | Mi‏ أثناء 1 سي 

4 س ۴ ظ 
0إدار 0 8000 كورن : 1ا 
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طبقا لمنظمة الصحة العالية» وطبقا للتقديرات الخاصة وكذلك وضع نظام إنذار مبكر عند انخفاض مستوى 
بمعدل الاستيلاك لغاز الأكسجين بعد تسجيل أول مليون المخزون الرئيس والفرعي, أو الصدر الاحتياطي لتجنب 
إصابة ٤‏ عام ۳۲۰۱۹م» شير یونیوء واعتمادا على استخدام مخاطر نقص غاز ا أو حدوث خلل ٤‏ تدفق 
الغازات الطبية -مثل: الأكسجين- في العلاجات الأساسية الغاز أقل من العدل الطلوب حسب معدل الاستيلاك 


٤‏ لعلاج فيروس كوروناء اتضح أن هناك حاجة إلى حوالي اليوميء وعدد الأجهزة الستهلكة لغاز الأكسجين» ومعدل 
م احمہد السد 5 مان الى 2 لاه ]لاله له نسبة تشبع الغاز بنسبة الأكسجين (۴10۲) مما يحدد 
| يوميا بما يعادل حوالي ۸۸٠٠١(‏ أسطوانة أكسجين كبيرة)» الاستيلاك الدقيق لغاز الأكسجين لضمان استدامة 
اا لسلام مما تسبب في أزمة حقيقية على مستوى الأنظمة الصحية الخدمات الصحية والعلاجية دون انقطاع. 
اخصائ غازات طبية معتمد من الجمعية الامريكية بضخ كميات كبيرة من أسطوانات غاز الأكسجين» لذلك كذلك من أهم أدوار قطاع السلامةء وإدارة الخاطر: هي 


للميندسيين الصحيين أي خلل يحدث في تشغيل أو نقص في منظومة الغازات توفير خطة طوارئ تضمن سلامة وأمان المرضى أثناء 

الطبية في فترة علاج فيروس كوروناء يسبب كارثة حقيقية, الانقطاع عن طريق توفير أسطوانات غاز بديلة لشبكة 
كبير مرجعي نظام الايزو 56.0١‏ الخاص بالسلامة كما حدث في بعض مستشفيات العزل في بعض الدول؛ لذا الغازات الطبية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الأزمة, 
والصحة المهنية اسبح من الحم ال تعدا الال وإدارة ااال غه ا 


اخصاى سلامة وصحة منة تد o‏ بمخاطر فشل TE‏ وأيضا الخاطر 
لل وصحة مينية لم .من وزاره التشغيلية الناتجة عن استخدام الفازات للؤكسدة؛ مثل من الميام الأساسية لمسئولى السلامة 


ا ا والإدار 1 اليندسية بالمستشفيات: 


' حاصل علي ش_ادة 5899ل( الخاصة بالرعاية ومن الام الأساسية لمسئولي السلامة والإدارات اليندسية تقييم المخاطر الناتجة عن استخدام غاز 
الصحية معتمد الجمعية الامريكية للخماية من بالستشفيات: تقييم الخاطر الناتجة عن استخدام غاز الأكسجين. 
, الحريق NFPA‏ لنظام انذار الحريق معتمد من |< عين؛ لأن بعض الأخطار الت غيلية -متل حدوث مم پچ هد 


الجمعية الامريكية للحماية | ITM‏ 1 5 ع 7 
لضان جر من الحريق حريق أو خلل في جودة غاز الأكسجين أو كسر في خطوط 


O E E E‏ .فى النہايةقيستوجب ؛على_الإدارات العليا 


عضو الجمعية الامريكية للحماية من الحريق للمستشفى غير المصابين.والمصابين بفيروس كورونا؛ لذلك بالمستشفيات تقديم الدعم المعنوي والمادي 
NFPA ASSE‏ فإن الحلول اليندسية: والتحكم الهندسي بالخاطر أحد الذي يدعم التعامل السليم والمنيج العلميء 


عضو الجمعية الامريكية للميندسيين الصحيين الطرق الق تمنع حدوث أي حادث جسيم للمرضى؛ مثل الذي يضمن استدامة الخدمة» والحد من 
عدم إمكانية تركيب أي نوع من أسطوانات 28001 مخاطر نقص الغازات الطبية»ء والمخاطر التشغيلية 
0 لشبكة الغازات الطبية. 


23 22 


معدات السللامة 


A 

| د ک 
مع التطور المنشودء ومحاولة الاستغناء بال نتج الحلى عن الستورد؛ كان 
لا بد من إيجاد بدائل محلية اعدات إطفاء الحريق تؤدى عمل العدات الستوردة 
أو تفوقها كفاءةً لذلك عملت -مستعيئًا بالله- أنا وفريق العمل على إيجاد 
طريقة لتصنيع هذه العدات محلنًاء وبالإمكانات المتاحة. 


وبعد مشوار من البحث والدراسة والتجارب اليدانية» استطعنا تصميم وتصنيع الآتي: 
قواذف إطفاء تعمل بالياه بمختلف الأقطار. وتعطي أشكال مياه متعددة. 
قواذف فوم متعدد الأقطار, وذات فوهات قصيرة وطويلة للعمل مع أنواع الفوم مختلفة التمدد. 


كما استظعنا تعديل بعض للعدات للستورقة لزياذة كفاءتهاء أو تعريض ومعالجة يعض القصور الوجوة 
1 


والفكرة ببساطة تتوقف على معرفة التالي 


SWIVEL PIECE 


1 


تت صمي القلعتين 
السئولين عن حركة 
فوهة القاذف رأستًا 
وأفقيًا. وهي من أهم 
أجزء القاذف؛ لأن 
الطلوب منهما الحركة 
بسيولة وانسيابية مع 
عدم تسوريب اليا 
وتحديد طريقة عمل 
هذه القطعة مطلوبة؛ 
سواء كانت (06231158 
-movingball - Or‏ 
.(any other way‏ 


خبرتى فى المجال 20 عام ولا ابحث عن عائد 
مادى مقابل هذه الأعمال الا إيجاد وتصنيع 
منتج عربی ينافس يبشكل جيد المنتج المستور 


AIL O‏ مريةق) الف اع واهموةراب 
fireman3810@gma i l1l . com‏ 
201021320008+ 


MONITOR SIZE 


تحديد معدلات التصريف الطلوبة من القاذف ميمة؛ لأنه بناءً عليه يتم تحديد 
قطر الفوهة الناسبة لهذا التصريف. وحجم القاذف الناسب ليذه الفوهة, وقد 
تختلف طريقة صناعة بعض أجزاء قاذف عن الآخر تبكًا للحجم ومعدل التصريف 
لكن الفكرة عمومًا واحدة. 


3 في تحديد طريقة تحريك الفوهة؛ سواء كان ( Remote control - Manual‏ 


- وotinااsciءO‏ ) . والطريقة اليدوية هي الأسيل والأسرع ف التصميم 
والتنفيذ. 


THE MATERIAL 4 


سواء كانت (|اع516 5131571655 - 01355). مع البعد عن الحديد الكربونى 
لتجنب الصداء وأحيانًا ظاهرة (©50 اناد ممأ 05 80118150 ]) فى حقول النفط 
تصميم القطعة السئولة عن تغيير شكل الياه إن كان القاذف سيعمل بالياه 
أو الفوم 10217 3501121178 air‏ 7017 وهی تعتمد ببساطة على اصطدام 
الياه بالعاكس الوجود أمام الفوهة, ثم انحرافه أفقيًا بزاوية ميل محددة 
ليعطى 6076 ۷108ء ويراعى تصميم زاوية ميل العاكس بدقة حق لا يحدث 
اضطراب التيار عند الفوهة بشكل يؤثر سابًا على كفاءته. ومدى ارتحاله, وعلى 
تحريك الجزء الخارجى يتم عمل مسار الياه باتجاه الأمام لتعطى ١2۲۲0۷‏ 
©», ثم مع الاستمرار تعطى 5178300 50110, وهذه القطعة سهلة التنفيذ. 
FOAM MAKING BRANCH PIPE‏ 


وهذا هو الجزء السثول عن استخدام الفوم. منخفض الثمذد: وهو جز 
بسي لن بحي هراعاة الطؤل لفاس له للحضول على ماق اكا 
ليملا تيار الفوم الخارج من الفوهة الداخلية بالأسفل كامل مقطع الفوهة 
الكايجيةة لتم حب البواء ركقائة: كنا براقي الاب الظلوب بين قطر 
هذه الوصلة مع قطر الفوهة الداخلية حق تتحقق طريقة السحب الطلوبة 
لليواء. 


لا شك أنه يوجد عدد كبير 
جدا من القوانين ولمراجع 


والنظمات والبيثات العنية . 


. فلوم واشتراطات السلامة 
الهنية ف العالم, ومع ذلك ما 
زالت الحوادث المبنية -وكذلك 
راض التاتكة عن المازتسات 
الخاطئة في مجال الأعمال 
ةتف مناحيهاء > وعدم 
التوعية أو الإلام أو احترام 
قواعد ولوائح السلامة المهنية- 

عددها كبير جدا أيضاء ويمكن 
الرجوع للإحصائيات العالمية 


-وخاصة ق دولنا العربية- : 


لعرفة عدد إصابات العملء أو 
الأمراض الناتجة عنها. 
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أن توضينات مه العمل الدولتة وتقافة السلاقة, 
وترخفة القواتين: والأكواذ الخاصة بالسلافة اة 
لتكون في متناول الهنيين والعمال, بالإضافة إلى 
لايقسون وأهحابة الأعفا ل وكذلك التققيقن الجاة 
وعدم التراخي أو الإهمال, وأيضا تعبئة الحكومات 
والنظمات العنية بالسلامةء واهتمام أصحاب العمل 
وتوعية العمالء وتشجيع وتوسيع نطاق التعاون في 
قضايا السلامة والصحة الهنيةء ووضع خطط وورش 
عمل مفصلة لقياس احتياجات البلاد من أجل تطوير 
أنظمةء وسياسات. وبرامج. وقوانين» واشتراطات 
السلامة :والصحة اة بمشاكة ضهن 
وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال» وممثلين 
عن الحكومات لوضع لوائج وقوانين موحدة بما 
يتناسب مع طبيعة الأعمال ببلادنا العربية دون 
الإخلال بمضمون الصحة والسلامة [لينية الناجحة 
وبما لا يتعارض مع القوانين والسياسات الدولية 
للشعة ق هذا الجال. 


ولا شك أن تأثير إصابات العمل والأمراض الناتجة 
عن عدم الالتزام بقواعد السلامة على اقتصاد أى بلد 
هو تأثير كبير, بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية والنفسية 
للأفراد والأسر. 


واللّه -سبحانه- وضع أول ا السلامة في القرآن 
الكريم» فأنزل الله -سبحانه- ف ذلك قوله جل وعلا: 
(وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التيلكة] 
[البقرة :0 ]]. 

وكش ق لاا التحنياف. والتغرات الؤسسدانية 
والروتين» وكل هذا يعيق الوقاية الفعالة من 
الحوادث والأمراض الهنية. وأيضا شح وقلة 
الوارة الخضضة للسلاعة والضحة البنية مين قبل 
الحكوماك يفا اناهن الخدمات والتوغية, وتدن 
مستوى للصادقة على اتفاقيات منظمة العمل 
الدولية. وغياب القدرات في مجالي التدريب» وإعادة 
التدريب» وتطوير مهارات أهل الاختصاص ف مجال 
السلامة والصحة الهنية. وضعف أنظمة تفتيش 
الفمل» واف الط الا 


ا 


إذنء لا بد أن نتفق أن عدم الالتزام والوعى بأهمية 
السلامة الهنية هو التهلكة بعينهاء ولذلك فإن تضافر 
الجهود من كل العنيين والختصين في ترجمة ونشر 
الدوريات: والالتزام الضارم با“ هو الحل للحد من 
الإصابات والأمراض» وسيسهم هذا ف زيادة الإنتاج, 
وزيادة الدخول القومية للبلاد. وبالتالي زيادة فرص 
العمل» وما ينعكس من ذلك على الجتمع والأفراد 
والأسر, واللّه للوفق والهادي إلى سواء السبيل. 


تكثر ف بلادنا التحديات والثغرات المؤسساتية, 


والروتين. وكل هذا يعيق الوقاية الفعالة من 
الحوادث والأمراض المهنية. 
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استقصاء حول أسباب تدني قطاع 
السلامة 


شهاب الصيباني - اليمن 
مدرب معتمد دوليا 
استشاري في التطوير والتنظيم 
الإداري 
والصحة والسلامة المينية, 
ومكافحة العدوىء والادارة 
الصحية. 
28 
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لا يخفى على الجميع ضعف الوطن العريي في 
مجالات السلامة المختلفة. كما تكثر الاتيامات الق 
تلوم الجانب الحكوميء أو الخاصء أو منظمات 
المجتمع المدني؛ لذاكان من الضروري أن نقوم بدراسة 
تحليلية وموضوعية للبحث عن جذور هذا الضعف, 
وسنقوم بدراسة هذه المشكلة وفقا لهام الإدارةء وهي 
التخطيط؛ والتنظيمء والتوجيه:ء والرقابة. 


حالة أ 


(لاذا) تدن آداء قطاعات الدراسات 
والبحوث؟ 

بسبب: 

ا. ضعف الأداء الإدارى. 

.لم يتم تأهيل العاملين. 

م. لا يوجد وعى لدى القيادات الإدارية 
لأهمية تأهيل العاملين. 

.٤‏ عدم اختيار الشخص الناسب ف المكان 
المناسب. ١‏ 
.٥‏ لا توجد جہات تستطيع إنتاج قيادات 
ذوي مارات مناسبة. 

إذاء السبب: عدم وجود تعليم, أو تدريب 
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(لاذا) يوجد ضعف بالقطاع الرقابي؟ 

ا. غياب منيجية محددة للرقابة. 

۳. قلة المراقبين المتخصصين. 

۳. عدم وجود آليات لتأهيل المتخصصين. 

ع. عدم وجود مدربين مؤهلين. 

.٥‏ عدم وجود قطاع تدريبي قادر على إنتاج 
مت< حصصين. 

إذاء السبب: ضعف الجانب التعليمي 


(لاذا) يوجد ضعتف ف جانب إدارة 
السلامة في الوطن العرى؟ 

ا. ضعف أداء إدارة السلامة. 

۲. ضعف أداء الكوادر البشرية. 

۳. تدلي مستواهم التدريي والتعليمي. 

.٤‏ مناهجيم قديمة» وتحتاج اللتَطَويرٌ. 

.٥‏ عدم وجود خبراء قادرين عالى تطوير 
الناهج. 

إقا السب هو التعليوروالتدرييديمللتم. 


(لاذا) سبب وقوع الحوادث الكهربائية؟ 


لستننا 


ا. المهندس الذي لم يلتزم بمعايير السلامة. 


'ا. الميندس الذى لم يتم تأهيله. 

۳. الميندس لم يدرسها في الجامعة. 

ع. المناهج والمقررات قديمة. 

.٥‏ عدم تطوير قدرات ومعارف المدربين. 

إذاء السبب: ضعف الجانب التعليمى 
وا لتدريىي. 


والخلاصة: هي أن فاقد > الشىء لا 
يعطيه» فإذا أردنا تطوير جانب السلامة, 
فيجب علينا البداية بتطوير الإمكانات 
التدريبية والتعليمية» ويكون ذلك بتوفر 
الإرادة العلياء وحشد الكوادر من الخبراءء 
وتوجيه الإمكانات للتطويرء لذا يجب 
إدراج مناهج متخصصة ف السلامة 
ف كل الكليات: كلا بحسب تخصصہاء 
مثل السلامة الإنشائية والصناعية ف 
كليات الہندسة» ومكافحة العدوى فق 
الكليات الطبيةء وتشريعات السلامة في 
الكليات القانونية؛ فالمخرجات الناتجة 
هي الق يمكنها التطوير المنشودء كما 
يتوقع آن تثمر هذه الاستراتيجية خلال 
(۷ سنوات فقط). لذا فہی من آنسب 
الاستراتيجيات الق تتسم بالديمومة 
والفعالية. : 


5 


على مر السنين, حققنا نموا عالميا وقمنا ببناء سمعة طيبة من حيث الجودة 
والقيمة والنزامة. مما جعل 0ع !ا واحدة من الشركات العالمية الرائدة في صناعة الإطفاء 
والسلامة اليوم. تعتبر منشآت ©1252 ا من بين البنية التحتية الأكثر تقدمًا من الناحية 
التكنولوجية لتحسين المنتجات والعمليات بشكل مبتكر. مع التأكد من أننا نقوم 
بتشغيل شبكة فعالة مع ضمان الامتثال لمعايير الجودة والسلامة والمعايير البيثية. 
الخدمات: 

*نظم إنذار الحريق والكشف 

٠‏ صمامات الحماية من الحرائق 

* المرشات والاكسسوارات 

٠أنظمة‏ المواسير 

٠‏ أنظمة القمع 

٠أنظمة‏ مضخات الحريق 

٠‏ طفايات الحريق 

٠أبواب‏ الوقاية من الحريق 


ie 
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UK-HEADQUARTERS  Unit8, Calibre Industrial Park Laches Close, Four Ashes, 
Wolverhampton, WV107DZ United Kingdom. sales@lifeco-uk.com 

+ 44 (0) 1902 798 706 + 4k (0) 1902 798 679 

MIDDLE EAST OFFICE 

PO Box 18605, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UAE. 

info@lifeco.ae +9714 883 4070 +971 4 883 1 


ولد عمار حسين -الذي يبلغ حاليا ۳۲ عاما- في عائلة 
متوسطة الستوى في محافظة الإسكندرية بمصر وكانت 
البداية الهنية والدراسية لعمارلم تكن بالسهلة أو السعيدة 
كما يتوقع البعض؛ فمنذ طفولته ظهر اهتمامه بالعمل 
الحر, ففي الرحلة الإعدادية عمل كموزع لتجار التجزئة في 
مجال الحلويات» ثم عمل في مجال الإنشاءات. 


أما في الرحلة الجامعية, فبجانب التحاقه بكلية الآداب, 
عمل كعامل تنظيف في إحدى الصانع السئولة عن 
تصنيع حبال الشد الحديدية (الواير). والق تستخدم 
في أعمال الرفع, وفي إحدى الأيام تغيب أحد العمال 
ي ورشة التصنيع. فانتيز الفرصة» وعرض على المدير 
الضاعوة بالففل كان العام الغاكبه .وقد واقق الددن 
ولقد استمر عمل عمار في الورشة لمدة عام ونصف, نجح 
خلالها في اجتياز عدد من الدورات التدريبية في مجال 
فحص معدات الرفع واللحام. 


بعدها العمل في إحدى شركات فحص معدات الرفع في 
القاهرة ثم بعد أربعة أشير فقظ من العمل وبسبب غمله 
الجاد تم ترقيته مشرفا على فريق من أربعة مساعدين 
ليصبح أول مشرف في الشركة من غير المندسينء كما أنه 
الأصغر سنا 


وف عام ١٠:"امء‏ بدأت الشركة بإنشاء فرع لها في ليبياء وقد 
عين كمشرف ف هذا الشروع, ومع اشتداد الثورة الليبية 
ي عام ١١١٣م‏ اضطرت الشركة لوقف الشروع: ورجوع 
فريق العمل فعاد إلى مصر وقد خسر آلاف الدولارات في 
البنوك الليبية. 


بالرغم من تلك الخسارة الكبيرة» فإنه لم ييأس, فحصل 
على وظيفة مشرف سلامة وصحة مينية في شركة حفر 
آبار بترول (وزرفورد) قي مصر. ثم نقل الدير الباشر له إلى 
فرع الشركة في السعوديةء وبتوصية مباشرة من ذلك 
الدير تم نقل عمار إلى فرع الشركة في السعودية. 


وف عام ۷٠١۳م‏ قرر الاستقالة لدراسة الماجستير في مجال 
السلامة والصحة الهنية في كلية العلوم البيئية في جامعة 
(صندر لاند) البريطانية. ولقد مر خلالها بأزمات مالية 
ونفسية بسبب الضغط النفسىء وغلو العيشةء وكعادته 
| رالناس يتملك منف حيك اجار اهر رهي 
جيد جداء كما حصل على امتياز ي مشروع التخرج, 
والذي تناول فيه كيفية تقييم وتعديل ثقافة السلامة 
والصحة الهنية في بيئة العمل بأقل التكلفة المادية. 


ونظرا لأهمية الشروع؛ وتقديره العالي جداء كلفت 
الجامعة (عمار) لإنشاء شركة ف بريطانياء فقد مولت 
اة (عاتفر لان وفغت (عمان ل الؤارة اة 
لإنشاء الشركة فنيا ومادياء وق أول سنة من إنشاء شركة 
(بير ساف) البريطانية. حققت ۲٠١‏ ألف جنيه إسترليفي؛ 
حيث وقعت عقودا في بريطانياء وسنغافورةء وألانياء 
والكويت. 


وني الوقت الحالي يعمل (عمار) 
كمدير تنفيذي لشركة (بير ساف) 
البريطانيةء ومتحدث في الؤتمرات 
العالية كما يعمل خاليا غلن اثشناء 
مشروع سيغير نظام التدريب في 
فال الاما والضيفة 
الهنيةء أيضا لم يغب عن 
نظرة الدراسة. حية انه ٠‏ 
يدرس الدكتوراه من إحدى ك 
ااخادطات البريظانية, 


س 


عل 


مشسرف الآمن 
والسلامة 
المهارات التي 


ا 


السلامة العربية - 


فرراير - 20231 


الإشراف ف إدارة الأمن والسلامة من المجالات الق تطورت نظرياته وتطبيقاته ونماذجه ومهاراته وأجيزته 
بصورة متسارعة, وهذا نتيجة طبيعية لتطور أبحاثه, ولا سيما في الأزمات والمخاطر, فهناك تغير نوعي في 


مفهوم إدارة الأمن والسلامة على مستوى النظرية والتطبيق. حيث يفرض هذا التغير تحديات على 
السؤولين في إدارة الأمن والسلامة والمشرفين لمواكبة هذا التغير الستمرء مما يجعل من الضروري البادرة 


لمراجعة الأدوار والممارسات الإشرافية. 


ويجب آلا يقتصر مشرف الأمن والسلامة ٤‏ نموه 
التعليمية» بل يتبى مفيوم «التعلم مدى الحياة»» أو ما 


يطلق علس ا: «النعية ال به للستدامة». وتظلق الغمية 


: للهنية على كل أسلوب أو طريقة ر سمية أو غير رسمية 
يتبعہا المشرف للأمن والسلامة؛ ليكتسب من 


0 7 خلالها المعارف والميارات والقيم الق تطور أداءه 


ايء وهي عملية تحسين مستمرة تدفع 
۸ الشرفين إلى التميز والاحترافية في أعماليم 


تبرز أهمية) التنمية الهنية لمششرف الأمن والسلامة في: 


* تطوير أؤائه المسيء وتنمية قدراته ٤‏ الممارسات 
الإشرافية» ورفع مستوى كفاءته. 
* مواكبة اليستجدات فى وسائل وأجهزة الأمن 
وال لامة 6 ١‏ 
* القدرة على إيكاد البيئة الإبداعية ف المنشآت. 
* التغا على الصعوبات والعوقات ف الأمن 
باحترافيلة ومهارة. 1 

1 أ التعلم/مدى الحياة في تعاملاته مع 
Fw‏ والسلامة المدرسية. 


٠.‏ * بلوغ معانإزعالية الجودة للأداء لليي. 


وللإجابة عن السؤال: من أين أحصل على التنمية 
المينية؟ 

تتم التنمية الينية من خلال حضور برامج تدريبية ي 
الأمن والسلامة الرسية أو من خلال الإبحار فقي عالم 
التقنية»ء > وتبي التقليم الإلكتروني» وجميعها يساعد 
المشرف في تحقيق احتياجاته التطويرية المرتبطة بالنمو 
المسيء ويأق ذلك بعد التعرف على نسبة مؤشر أداء 
الشرف في مجال الأمن والسلامة. 


> ولذا تتضح الحاجة دوما إلى التنمية اممهنية لمشرفي الأمن 
والسلامة. وهنا نضع عددا من أدوات الاستفيام, ونضع 
إجابة لها: 

ما هى أهمية التنمية المينية؟ 

مق أحتاج إلى التنمية المهنية؟ 

كيف تتم التنمية الممينية؟ 

من أين أحصل على التنمية ا 

كم نسبة مؤشر التنمية الهنية للمشرف للعام 
الحالي؟ 


مق أحتاج للتنمية المهنية ف إشراف الأمن والسلامة؟ 
يتبى مفيوم «التعلم مدى الحياة» أو ما يطلق 

عليبا: «التنمية الهنية المستدامة» معن التعلم 
الستمر مع الشرف» ومدى وجوده على رأس العمل 

O الام‎ 

وللإجابة عن السؤال: كيف تتم التنمية الهنية؟ 

تم بهذة مجالات متنوعة تختلف على ا 
اخلرهة الف مه" 

-١‏ مجال التطوير والتجديد والتحديث في مجال 
ادن وال لمك ١‏ 

۲- مجال العلاقات الإنسانية» والإرشاد, والتوجيه, 

والتفاعلء والتواصل ف الواقف. 

o CN 

ع- مجال التنمية والتطوير الذاق» والتقييم الذاق. 

ه- مجال توظيف تقنيات التعليم والاتصالات فى 
الإشراف للأمن والسلامة. 
1- مجال الالتزام بالأخلاقيات |[ وتعديل 
السلوك والاتجاهات. 

۷- مجال تصميم خطة ومنيج لنشر ثقافة الأمن 

والسلامة. وتطويرها وفق المستجدات المعاصرة. 
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E‏ سس 


1 يجب ألا يقتصر مشرف الأ من والسلامة 
73 في نموه المهني على الأساليب الرسمية 
التي تنتهجها المؤسسات التعليميةء 


بل يتبنى مفهوم (التعلم مدى الحياة) 
أو ما يطلق عليها: (التنمية المهنية 
المستدامة). 


٠‏ أن يصع الشرف بطاقة تقيبيم ذاتي» 
سس أداءه بصدقء. وبعد ذلك يحدد 
تاجات من خلال التعرف على نقاط 
عفء ويقوم بوضع برنامج مناسب لتنمية 
ته الإشرافية ق الأمن والسلامة. كذلك 
ب أن يعمل على تنمية اتجاهاته نحو 
4 وتقديره لعمله؛ لأن الہدف الأساسى 
سامى لمشرف الأمن والسلامة هو حماية 
باح والممتلكات. 


| «حاصلة على درجة الماجستير وباحث تربوي 
| في مجال الأمن والسلامة ١‏ 
«مدربة سلامة معتمدة وخبيره مختصه 
بالجال 

«مرشحه للجائزة التعليم للتميز في دورتها 
| العاشرة عل ت 0111 
«حاصله على درع الابداع والابتكار في 
مجال الصحه والسلامة الهنيه في دورتها 
الخامسة و لہا مؤلفين 


مجموعة كراش 
Crash Group‏ 


34 مؤسسة كراش للسلامة‎ 
39 Crash Safety Establishment 


NEES © 


مكتب كراش للاسنشارات الإدارية 
Crash Management Consulting Office‏ 


معهد كراش للتدريب 
Crash Training Institute‏ 


Pire بع‎ Safe 


مؤسسة كراش للمقاولات 
Crash Contracting Establishment‏ 


مكتب کراش للاستشارات الآمنية 
Crash Security Consulting Office‏ 


نبذة مختصرة عن المدير التنفيذي ومؤسس مجموعة كراش 
المستشار العقيد.م/ 


|1 - 2 
عبد اله اد؟ إن تسرد ان الة مين 


ظ يحمل ماجستير هندسة الحماية من الدريق من جامعة لانكشير (بريطانيا). بالإضافة إلى دبلوم عالي هندسة سلامة من الحريق (بريطانيا) 

خبرة 6 سنة في مجال السلاقة والحماية من الحريق | 

/ مستشار سلامة ووقاية من الحريق ومستشار أمن صناعي من وزارة الداخلية (لانات) ومستشار تطوير اداري من وزارة التجارة ١‏ 
7 عضو في منظمة ال ۴۴۸ الأمريكية 


١-330 يدت‎ 


لها ما 0555508178 
Crash_Center‏ 0112359270 


Info @crash.com.sa 
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المدرب الدولي/ جمعة محمد لاه //§ 


مدرب أمن وسلامة وصحة مہنية ليبيا 
Salama1975@gmail.com‏ 


إن الام الرئيسة لجاز الأمن 


الصناعى متعددة ومتداخلة 
ومتشعبة» فإذا ما حاولنا 


إيجاد تناسب طردي بين هذه 


الہام والواصفات اللازمة 
لاختيار رجل الأمن الصناعي 
المناسب- نجد أ تحقيق 
ذلك ليس بالأمر الہين على 
الإطلاق, كما أن أى سلبية في 
اختيار رجل الأمن الصناعي 


تشكل احدى الخاطر الرئيسة 


للوقاية الصناعيةء حيث 
يجب أن يكون قدوة لكافة 
العاملين بأي مرفق صناعي. 


TT‏ ا ل ل 
الصناعى: 

لك الاتزان العقلى: 

IIT CE 
والفنية لعلوم الأمن الصناعيء كما يجب أن يكون على‎ 
TI CMS 
لق البنية الجسدية:‎ 

يجب أن يكون ذا صحة جيدة للقيام بمهامه الأساسية, 
CM TG‏ 
Mh‏ 

79 العمر: 
ا 
والحد الأعلى للاختيار يجب ألا يتعدى أربعين عاما؛ وذلك 
لوظائف معينة؛ كمراقي الاستعلامات, أو ما شابه ذلك 
من مہام تتسم بطابع الاتزان والصبر. 

| د ل التعليمي: 

يجب ألا يقل الستوى التعليمي لرجل الأمن الصناعي 
CC NI MIN‏ 
O‏ 0211211 


الجهاز كما يفضل وجود حصيلة جيدة للغة الإنجليزية. 


لق الخبرات السابقة: 
ا ااا اتل ا ا ل 
خبرة تخصصية سابقة. 


28 الخبرات السابقة: 

ااا اا ااا ا ا 
خبرة تخصصية سابقة. 

وهناك متطلبات عامة أخرى: 

-١‏ يجب أن يثبت الرشح رسميا أنه من بين الواطنين 
الصالحين, والخالي تماما من السوابق الجنائية. 
ار 
والسلوكيات الختلفة من الناس. 

م- يجب أن يتصف الرشح باللياقة. وحسن التصرف, 
ولطف العاملة للآخرين. 

-٤‏ يجب أن يكون على قدر وافر من الثقافة العامة, 
والتمييز ببن الأمور ذات الأهمية الخاصة, أو الطبيعة 
e‏ ل لان 
للتعليمات والأوامن علاوة على الاستقامة والنزاهة, بحيث 
ساي ين لسوت رد طق ررك سر ييه 


NT‏ رن 
ااا اا اا د ل 
e ET‏ 
لاس e ll TL‏ 
دا اا عن ا ا ا ا 
طيبة. وعلى هذه الأسس يجب اختيار عناص جہاز الأمن 
الا ولا سار هنا ا ادوا 
0 0 ا 232000 
ا ااا ا 
صوري لا يحمل مهام واختصاصات علوم الأمن الصناعي 

ا اا ا 
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والق تتمثل في: 
اف إشاات ال الواردة من أنظمة الحريق؛ 
ا کال عدارالساعة. 
توفير تقارير دقيقة في وقتها المناسب. 
الإنذار المبكر بحالات الطوارئ. 
وع التنسيق مع الجيات المختصة للتعامل مع تلك 
الحالات كفرق الإطفاء. اله هة وال مات الي 
تزويد الدفاع للدني بقاعدة بيانات مسبقة حول 
أقرب طريق للوصول إلى للبق» وعدد الطوابقء 
e®‏ ومداخل ومخارج الطوارئ» والمباني المجاورة. 
التنبيه في حال وجود مواد خطرةء وأقرب مورد 
للترود بمناه ا1 
حيث تسہم كل تلك الفوائد ٤‏ مساعدة الدفاع المدني 
في اختيار العدات اللازمة لكل حادث؛ ك يتم التعامل 


1 
ومن هذا تتضح أهمية استخدام الأنظمة الذكية, 
ا 
٠‏ 
۰ 


وقد تم اعتماد تركيب الأنظمة الذكية بكافة المباني 
العامة والخاصة من قبل الدفاع المدني بدي بأمر 
إلزامي وفقا للقانون رقم )۲٤(‏ لعام *اءلام. 


E 1 11‏ |2 9 له ضر | 
me‏ م م م كر 


0 سه‎ 
E 
ے١‎ 


a FE 
3 


١‏ د المراقبة الإلكترونية ليذه الشبكة ستزيد 
من عوامل سلامة البنية التحتية للمدينة» وستصبح إدارة الدفاع المدلي 


قادرة على حماية الثروة الوطنية» والأفراد المقفيمين, والزائرين؛ سواء ق 


سلامة كيربية 


ا ا سس سح د مب سي ل ب و مس لل وجح تت :ل اك يعرف قاطع 601 أيضا بقاطع 
Î RS ar E‏ مانع التسرب الأرضى ٤2۲٤۸”‏ 
هنا التجربة اتت من استرالياء E‏ 
ARE‏ م | “leakage circuit breaker‏ أو 
فمنذ عام ۹۹۲ام إلى عام ا جهاز التيار المتخلف ”اuaلiءمR‏ 
ٌْ 9م تم إلزام المنازل الجديدة | 
1 
1 
ا 
ا 
١‏ 
١‏ 
۱ 
7 


“current device 0‏ كما يعرف - 3 
بتركيب قاطع واحد من النوع ظ أيضا بمفتاح الأمان» ويتم تركيبه د ١‏ 


1 وذلك بہدف حماية a‏ 5 ن لو ارا م ف للتباز 5 
دوائر الطاقة. ثم تطور الأمر ر الكهربي للغرفةء أو لمنطقة معينة في 
ليصبح إلزاميا بتركيب قاطعين التزل. 


N~ ANS 
NISRA 3 


بدلا من واحد ليشمل دوائر 
الإضاءة أيضاء وذلك بدءا من 
عام ...لام أما فى عام ۲۰۱۸م» 


| 

ظ فتم تعديل المواصفات ليتم Fee‏ 

| تركيب هذه القواطع في جميع 3 

| الدؤائر الفرعية في اللمنشآت ٠‏ ,ا0 

| السكنية. وكذلك في الدوائر ‏ لآ 8 

ا ٠‏ أحادية الوجه»ء وثلاثية الأوجه في ' ١‏ 

امنشآت التجارية والصناعية. 
١‏ 
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وتتضح فكرة عمله من الشكل القابل 

حيث يتم توصيل القاطع على الطرفين الحي 
”ineا“و‏ الحايد “Neutra‏ ففى الوضع 
ا ا حط الحي 


مفتاح الامان 


يساوي التيار الراجع إلى الصدر خلال الخط الحايد. اک ا تين 


| > 


ويقوم القاطع بالقارنة بين هذين التيارينء فعند 
اختلافيما نتيجة لتسرب جزء من التيار إلى الأرضي 
يفصل القاطع التيار الكهري إذا زادت قيمة التسرب 
عن (۳۰ مللي أمبير). كما أنه مزود بزر اختبار للتأكد 
وصلحته للعمل. 


يوجد أيضا مقابس کہربائية ”5؟#! ناه“ من 

ااي ا 

۶ يوجه بترکیب تلك القن د‎ NEC 

حبرم :0 يسہل الوصول إليهاء كما يحدد الأماكن الق 
e‏ يجب تركيبه فيهاء والق عادة ما تجدها في 
2 الطابخ. والکمامات. مكذ ی أى مكان جر 

يتم فيه استخدام الكهرباء بالقرب من اة 

١ :‏ ويحتوي على مقابس أحادية الوجه ٠٥١(‏ فولت 
> أو أقل - ٠:‏ أمبير أو أقل). أو ثلاثية الأوجه (:5! 

و أل ™ فولت أو أقل - ٠٠١‏ أمبير أو أقل). كما يوضع في 
حمامات البتتباحة! وكابينات الاستحماة على ء 0# 

بعد (/,ام) من الحافة الخارجية. ٍ | فولكانو 

VOLCANO 


من هنا تتضح أهمية هذا النوع من | 

| المقابس في كونه مصمما لمنع حدوث ١‏ 

| صدمة كيربية في حالة ملامسة جهاز | 
کہربائي للماء» كما يجب أيضا اختبار 

أ مقبس ال65©1 كل شير وذلك للتحقق أ 

1 

| 

| 

1 

١ 


شركة بيت البركان للمقاولات 
Volcano House Contracting Co.‏ 


الصادر: 


NFPA E70 كود السلامة الكيربية‎ -١ 

١/50 الکود الکہرں الأمریکی‎ -١ 

https://www.ausindustries.com.au/ -۳ 
australian-electrical-industry-update- 
rcd-requirements-for-protected- 
circuits-alterations-and-repairs ع يي 6 جا ص-‎ Ty - 


| معظمها على زر اختبار أسودء مما يجعل 
إجراء الاختبارات الروتينية آمرا سيلا 
وسريعاء أما الزر الأحمر الموجود على 
مقبس 6101 فيتيح لك إعادة التشغيل 
| بعد الاختبارء أو بعد الإيقاف التلقائي 
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تدريب واستشارات الصحة والسلامة 

1 احمد قاسم متفرع من عباس العقاد - 
مدينة نصر - القاهرة - مصر 

تاماك كي ل 2 ال ل ا ا 0 سات 
info@smisr.com‏ 


تدريب واستشارات الصحة والسلامة وتراخيص 
برج الرحمن شارع ۲۳ يوليو - بور سعيد - مصر 
لاملرترعة ١٠٠/1‏ 

info@misc-eg.com 


تدريب وإستشارات وخدمات السلامة والصحة 
الهنية و الجودة و حماية البيئة و الأمن و 
الاطفاء 

APAPPEI-PFW - -IIPI-AE-OA 
Info@OshaMiddleEast.com 


ندرنت واستشارات الصحة TT‏ 

برج الروضة بجوار دائرى وشرق محطة مترو 
المرج الجديدة - القاهرة - 

برج الياسمين خلف هايبر مركت بن بنده اول مكرم 
عبيد - مدينة نصر - القاهرة - 

نوس راس رم . .| م.. \ .سرس نسم .سخ || ا 
www.safegeneacademy.com‏ 
safegeneacademy@gmail.com‏ 
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البيئية والخدمات 65ع 


استشارات الصحة والسلامة والبيئة والجودة 
والإشعاع 

“«ماشارع كليه البنات من شارع النزهة - 
هيليوبوليس - القاهرة - مصر 

م .. نوم — ...موص - 1/1 كاتا 
info@ecs-eg.net‏ 


مركز الاستشارات 


تدريب واستشارات الصحة والسلامة 

1 احمد قاسم متفرع من عباس العقاد - 
مدينة نصر - القاهرة - مصر 

مزع روس 0.|. - رمو رمم 
info@smisr.com‏ 


الاختبارات والتفتيش والعايرة واصدار 
الشهادات ٤‏ السلامة والصحة الهنية 
مصر 

.\PPIVPPO|: 

info@first-env.com 


مزود رائد لخدمات الفحص والاختبار والتحقق 
والاعتماد والتدرييب الہ 

9 شارع احمد کامل متفرع من شارع اللاسلكى 
> العادى الجديدة » القاهرة . مصر 

.شم م امم .م 

https://WWW.sgs.cOM.eg 


انتاج و تورييد حلول السلامة والامان 
منطقة جبل على الحرة - دى - الإمارات العربية 
0 : و 

IPPPAIOEAVI -111AIoEAVI 
Info@nafcoo.com 


توماس بيل رايت 
للاستشارات الدولية 


انتاج و تورييد حلول السلامة والامان 
منطقة جبل على الحرة - دى - الإمارات العربية 
0 : و 

\PPPAIOEAVI -1AloEAVI 
Info@nafcoo.com 


مصنع الإمارات لعدات 
مكافحة الحرائق )۴1۸٤×(‏ 


مصنع الإمارات لعدات مكافحة الحرائق )۴1۸٤×(‏ 
ابتكار وتصنيع منتجات ذات جودة عالية لمعدات 
مكافحة الحرائق 

النطقة الصناعية ١٠١‏ ء الشارقة » الإمارات العربية 
الملتحدة 

+QV OPE. 

info@firexuae.com 


Stars Safety E 


تتولى توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مخططة لأنظمة 
إنذار الحريق ومكافحة الحرائق بالامارات العربية التحدة 
دى : صندوق بريد: ۸0۸۰ع - +۹۷۱٤۳۳٤۰۸٤۲٥‏ - 
dubai@starssafety.com‏ 

الشارقة: صندوق بريد: 10رمع - +۹۷۱10٤۲٤۲1۰‏ - 
starfire @eim.ae‏ 

ابو ظي : شارع السلطان بن زايد الاول - 
starsafe@emirates.net.ae - AVIPEEPIEI.+‏ 


E Safer Fire 
Safety Consultancy 


تقديم الاستشارات والدورات التدريبية في علوم 


السلامة 

- الامارات العربية امتحدة 
+AVIOPEAPAP10‏ — م رسرسر درسرع. 
customercare@saferfiresafety.com‏ 


AMAN INTERNATIONAL 
SAFETY ENGINEERING 
FIRE PROTECTION CONSULTANTS L.L.C & 


توفر الخدمات والاستشارات فى مجال الحماية 
من الحماية من الحرائق وسلامة الحياة ٤‏ للبانٍ 
والسكك الحديدية وخمة النفط 

برج الوحدة - شارع هزاع بن زايد الاول - أبو ظي - 
الإمارات العربية التحدة 

+۹Vl0۰1PP-VV| 

info@amanfec.com- sulaiman. 
alabdulsalam@amanfec.com 


| أ‎ Haven Fire 
and Safety 
شركة رائدة في مجال الحماية من الحرائق والهندسة‎ 
والتوريد والخدمات‎ 
دب - الإمارات العربية‎ - ۳۳۳۶٤۷ صندوق بريد:‎ 
5 اللتحدة‎ 
صندوق بريد: 9006 - ابو ظى - الإمارات العربية‎ 
, اللتحدة‎ 
q0: م /اع00‎ AVI+ 1١9969 ع ا/اعسر‎ AVI+ 
safety@emirates.net.ae 


E Bristol Fire 
Engineering 


شركة تنتج أنظمة ومعدات مكافحة الحرائق ذات 
57 العالي 

شارع ۳ ب - دبي - الإمارات العربية التحدة 
دمع مراع سرع 0+ 
support@bristol-fire.com - 53165 ©‏ 
bristol-fire.com‏ 
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ل للاي والسارعة اك ألفا لخدمات الإطفاء ITC Tunisia‏ | © ] 


تورييد وتركيب وصيانة انظمة الحريق تصميم وتوريد وتصنيع وتركيب وتشغيل أنظمة مركز تدريس TT‏ 5-0 في السلامة 
حي الصيف - شارع ظبية بنت البراءه - ا ا الحماية من الحرائق والكشف عنها ل م( 0 

الرياض - السعودية - ٠‏ شارع الروابي - منتزة - الدوحة - قطر 66 (داطج) - طبع 

(AVE) EEIEJV: Al-mafateehy@hotmail.com a1100VVVVIIP = ع1 اه جه‎ 
info@afs.com.qa info@alma.com.sa 


info@itc-tunisia.net 


ov 1I ZE 


اك a‏ ارا تصميم وتركيب وصيانة أنظمة الإنذار والحماية فير جميع متطلبات السلامه من معدات اطفاء 
a.‏ : من الحرائق وخدمة الراقبة والتفتية ل وأنظمة الإنذار 
شارع الامير عد - ال السعوية ۸ شارع ابن خلدون - الدمام - السعودية E eT‏ شارع كترينا - شمال حديقة القرشي - الخرطوم - 
١‏ 1 3 و0779 - IPAFP-PPAO‏ اا شارع آلان سافاري ‏ مركز سافاري - تونس عد 


: : thetpelevator@ gmail.com 
ل‎ cel contact@ffps-commissioning.com Ahmed.a@ensco.global 


للسلامة والصحة المنية والبيئية 


وتر البناء مصنع الخليفة ALSHOALA 1 e‏ 
س لادوات السلامة للصناعات العدنية ج ENGINEERING COMPANY‏ 
تورييد وتركيب انظمة الاطفاء بالغاز متخصص في صناعة العادن و توزيع منتجات / تصميم وتوريد وتركيب والتذريب علي أنظمة 10 ات وإنشل و ون أميتكرة بوعالية 
موزع معتمد SEVO - COOPER Fire‏ خدمات اطفاء الحريق الحماية من الحرائق الجودة للسلامة من الحرائق. 
Alarm -FIRE PRO - TYCO‏ طريق الخرجء المدينة الصناعية الجديدةء الرياض مبفي دوسة شرق السفارة الامريكية - الخرطوم - صندوق بريد: 91537 - طرابلس - ليبيا 


+PIA‘PIEAEIWAA الملكة العربية السعودية السودان‎ ع٥‎ : : 
info@alshoala.net = www.alshoala.net VVE1-E — +PEAIAPVAPPHPV P10-PI1 (I) ۹11+ جدة|الرياض - السعوية‎ 


info@acommaseco.com www.alkhalefahfactory.com .‘O1AVP.VVV 
info@alkhalefahfactory.com info@wbe-safe.com 


_— ] العالي للتدريب 0512م مكافحة الحيق 3 الجديدة 


تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل 
اك ات TTT‏ 
ص.ب ۲۷۳۲۱ الرياض ١١5١١١‏ - السعودية ٠‏ شارع بروة التجارى -بناية مسيمير اركان - 
جموع | .سام | اجدو الدوحة - قطر ` 
info@poshasaudi.com‏ 


الجمعية الكويتية للحماية mm‏ 
من اخطار الحريق 2م؟) 


تقدم خدمات معدات السلامة البحرية 
والبحرية عالية الجودة في جميع الوا الغربية 
وشمال وغرب إفريقيا 

شارع مرسى سلطان - الدار البيضاء - ال لغرب 
+PIPTlOPVE‏ 

info@marsase.com 


توقار مات ao‏ :6 فظن E DES‏ 
صان 


وصب 
شارع بن عاشور - طرابلس - ليبيا 
7 + 


info@ntc.ly 
1V / 1۹ + 5ع علاو‎ 


info@elitefireqatar.com 
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Maritime Safety 


تقدم خدمات معدات السلامة البحرية 
والبحرية عالية الجودة في جميع الوا الغربية 
وشمال وغرب إفريقيا 

شارع مرسى سلطان - الدار البيضاء - المغرب 
ع 1061/9 لط امي 

info@marsase.com 


توريد وتركيب وصيانة الحلول الهندسية في 
مجالات تكنولوجيا الحريق والسلامة والبناء 
اليسفة الصناعية - مسقط - عمان 
1۱APEEPVVAP‏ 6+ 
info@alsaidigroup.com‏ 


Unity Fire 

and Safety 
تقدم خدمات التدريب والاستشارات التعلقة بالحرائق‎ 
ذلك التدقيق والصيانة‎ ٤ ومعدات مكافحة الحرائق بما‎ 
والاختبار وتوفير القوى العاملة المدربة‎ 
متفرع من طريق نزوى - اللوالج جنوب‎ - ۲۰٤ مبق‎ 
مسقط - سلطنة عمان‎ 
+A PEAOVP-1 
contact@unityfireandsafety.com 


شركة الطواش للتجارة 
والخدمات الفنية 


تصميم وتوريد وتركيب وصيانة أجيزة إنذا رالحريق 
ML‏ ال ام 


صندوق بريد: ۱۳۰١‏ - مسقط - عمان 
راوس رسرم 07/199+ 
/http://www.altawashfps.com‏ 
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Protection Line هد‎ Ahmed Said Engineering 
Safety Security & Gas (Consultancy (ASEC 


تقدم العلومات التقنية والخدمات اليندسية بما 
ق ذلك تقييم مخاطر الحرائق وإدارة الحرائق 
والاستشارات الهندسية للحرائق و 1۸20۴. 
شارع الازون - الخوض - ساطنة عمان 
+۹1APEoOOPOVI‏ 

info@asecfire.com 


تقدم الاستشارات البندسية للحماية من 
الحرائق 

الزسيل - مسقط -سلطنة عمان 
+Q1APEloo1PP‏ 
info@alsalamaoman.com‏ 


E | bm Al Salama Oman 


تصميم نظام الحماية من الحرائق وتوريد وتركيب 
نظام غار البترول للسال و انظمة الإندار ال ا 
واختبارها وتشغيلها 

صندوق بريد : ۸۷۸ - بالقرب من مركز مدينة 
السيب - مسقط - عمان 
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info@prolinessg.com 


National Fire 


الحرائق وإطفاء وإنذار الحريق 

صنوق بريد: ١٠٠٤١‏ - النامة - البحرين 
+Q۹VPIVOPIPVV‏ 
nfsafety@batelco.com.bh‏ 
info@nfsafety.com‏ 


BANZ Trading and E انتصار ليندسة‎ 
ing W.L.L. الإطفاء والسلامة‎ 


شركة مقاولات تقوم بتنفيذ خدمات مكافحة 
الحرائق 

روي - مسقط - سلطة عمان 
۱APEVAPAI۹‏ 6+ 
/http://www.intisarllc.com‏ 


Alarm 


Fire Oman 
تاجر ومرود للخدمات البحرية والصناعية والتجارية‎ 
وصيانة واعتماد أنظمة الحماية من الحرائق فى‎ 
1 عمان.‎ 
ولاية صحار - سلطنة عمان‎ - ۲٠١ : صندوق بريد‎ 
+0 1/1١ لاوط‎ 
alarmfireoman@gmail.com / 2165© 
alarmfireoman.net 


(Contracting W.L.L.(BTC 


تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل انظمة مكافحة 
الحرائق وأنظمة إنذار الحريق والضخات والراوح 
مبف 50 EE‏ > مجمع ١10‏ كلايد الدكرين 
الدولي للاستثمار - النامة - البحرين 

لاس + 

info@banzgroup.com 
www.banzgroup.com 


Fire Care safety 
Security services & 


صناعة أنظمة الحريق والسلامة والأمن 

مبى رقم 464 طريق 1705 - بالقرب من بنك )88 - 
النامة - مملكة البحرين 
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firecarebahrain@gmail.com 
firecare@batelco.com.bh 


.Fighting Company W.L.L 
شركة موردة ومقاولة الرائدة ف أنظمة مكافحة‎ 


Aman Fire Protection 
Consultants 

توفر الخدمات والاستشارات ف مجال الحماية من 
الحماية من الحرائق وسلامة الحياة ف البانى والسكك 
الحديدية و خمة النفط ا 
٠١‏ اللوالحج - مسقط - عمان 
۱APEOON-*‘*A+‏ 05 
info@amanfec.com - wail@amanfec.com‏ 


E Û ia 
السلامة والحرائق‎ 


تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل نظام الحماية 
من الحرائق 

7 ررد 15096“ النامة - البحرين 
0097317243809 


alsafety@batelco.com.bh 


Ei Safetech Global 


تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل نظم الانذار 
و الحماية من الحرائق 

صندوق بريد: ۱۸۳٤١١۷‏ - المنامة - البحرين 

Tel /اإسراو+‎ ٠.٠١/0 

Mob +۹VPPWAAVVINI 
sales@safetechbh.com 


3 yphoon Fire & Safety 


توفير إمدادات معدات مكافحة الحرائق والإنذار من 
الحريق وخدمات البيعات ومرافق الصيانة 
البحرين 
PPWA‘ONVV‏ 
info@typhoonfireandsafety.com‏ 
typhoonfireandsafety@ gmail.com‏ 
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مجتمع يسطر هذا العلم بأحرف اللغة 
اة ا ور 
من بين اناس هذه الأرض الطيبة. 
مجتمع نطمح ان ينتشر علمه وعمله 


لتعزيز مكانة واسهام العلماء 
والباحثين والتخصصين العرب في 
فال" السالقة: 


الي ان يصل الي كل أرجاء الكون» ارضا 


: مہندس محترف 9 الرئيس التنفيذى 0 
ماجستير البندسة الكيربائية. 1 عد لسلس آلا يسي 0 واا ورا 
a‏ . . للمهندسين. للمعيد العري لعلوم السلامة <١‏ ف رؤيتناهي مجتمع علمي 
مہندس ومحاضر معتمد من نقابة .AISS‏ س علوم السلامة ويعز 
الميندسين المصرية. اسيمن في نشر الحتوي العري. 


تسم الله والحفد الله والضلاة 
والسلام على الرسول العلم. 
ق تبانة هذا العذة اة السلامة 
العربية. والق هي بداية إصدارات 
العيد العربي لعلوم السلامة: العيد 
الدق كان يل حلم اجتمع عرزن 
واحد متخصص ف مجالات السلامة. 
ف اة السلاعة ال السبلامة 
والصحة البنية ٠‏ 
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مروراً بالسلامة للرورية والسلامة في 
نات ال عة الصحية 

والنفطية وا ونآ ا 
االات والتانات 

والسفال الأسه ا ا 
هذا ا يتحقق الحله قبل الان 
والإجابة ببساطة هي فينا نحن, 
نحن لم نكن لنجتمع ولا نتحد الا قليلا. 


لذلك جاء هدفنا الأول وهو الاجتماع 
تحت مظلة واحدة., تتوحد فييا 


زُوائنا وتجتمع فييا آرائنا.. يتوحد 


نتوحد فيها جميعا لكي نكون اصحاب 
اسهم ونتائج ونصنع من أثر خطواتنا 
نتائج ومنتجات لنا ولاجيال تأت بعدنا. 


مومع يحقق الضلهة والفاقدة 
ويربح مجتمعنا وتربح فيه الانسانية 
والكون من حولنا. 

نعم نربح جميعاء نربج ونحن 
كتلة واحدة. فعهام اليوم 
هو عام التكتلات» وهو عام 
لا يعرف ان تكون فيه واحيدا 


فاليوم وببداية بأكثر من ١٠لا‏ خبير 
ومتخصص نضع الاساس لكيان 
وصرح علمي وعريء وباكثر من 

٠‏ مشترك يقوم علي خدمتيم 
قرابة ال ۲۰۰ من فريق عمل المعيد 


نسأل الله ان ييبارك في كل عمل 
فخلا ص وان تقل جيدنا: 


وان يجعلنا من الذين يقولون «اللہم 
قوي ظہورنا» لا من الذين يقولون ان 
هذا الحمل ثقيل فكفق الليه جملنا. 


ونسعي بحول الله وقوته, 
ان كل نجاح يحققه العہد هو 
نجاح لكل مجتمع علمي عري. 
وان تكون تجربة العيد هي تجربة 
مليمه لكل عام وبحاث ومتخصص 
وعامل في كل مجالات العلم 
وتخصصات العرفة. 
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يمكنكم التواصل من خلال : 
Info@aiss.co‏ ® 0 755 56 966+ © 
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فير دهانات الجزيرة خدماة لأكثر . 
3 من ٠٠١‏ دولة 


تأسست شركة دهانات الجزيرة ق عام 1979م بمدينة الرياض» عاصمة 
المملكة العربية السعودية كمؤسسة صغيرة ذات طموحات وتطلعات كبيرة. 
وفي وقت يعر ر جهود الؤسسين» من خلال رؤيتهم وتفانيهم نحو 
تحقيق نمو متوازن: بإرساء القواعد التينة لشركة رائدة في صناعة الدهانات 
على مستوى منطقة دول مجلس التعاون والشرق الأوسط. وفي هذا 
السياق د تمكنت الشركة من تبوع مركز الريادة قي تطوير وإنتاج دهانات 
إبداعية عالية الجودة: تتميز بأنها مسؤولة بيئياً إضافة إلى أنها صممت 
تجارية أو شخصية. هذا وتنامت قدرة الشركة على إنتاج المنتجات عالية 
الجودة لتصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو400,000 طن سنوياً. 


شركة نافكو تعزز السلامة والأمن 
من الحرائق عن طريق توفير حلول 
حيوية ومبتكرة كل هذا يوجد [ ١‏ ظ ء 
تحت سقف واحد. PASSION TO PROTECT‏ 


الشهادات 
Exova jll‏ 


مشاركتنا شركة نافكو هي من بين الشركات الرائدة في العالم في إنتاج وتوريد معدات وخدمات من 
نقوم بعرض حلول جديده بتكنولوجيا دهانات الدرجة الأولى مثل معدات الحرائق وأنظمة الحماية من الحرائق والأمن وأنظمة هندسة السلامة 
الحماية والمقاومه بالحريق. 


a 

ذهانات الجزيرة لدّيها مجموعة واسعة من الظاقكات للقاومئة للحرينق هادا جميع انحاء العالم. 
الحاصلة على عديد من الشهادات مثل منتج الجزيرة فايردامب 263 والذي 
يقوم بحماية الاسطح الحديدية من الحريق لفتره زمنية تصل الي 
ساعتين» منتج الجزيرة فايردامب ٠/3‏ الذي يقوم بحماية الاسطح الحديدية 
والفولاذية لفتره زمنية تصل الى 4 ساعات بالإضافة الى منتجها الجزيرة 
فايروود 150 والذي يقوم بحماية الاسطح الخشبية من الحريق لفتره زمنية 
تصل الى ساعه. 

دهانات الجزيرة تقوم بالمشاركة بالعديد من الؤتمرات والفعاليات لتوضيح 
أهمية دور الدهانات في حماية الاروح والحافظة على النشأت من أخطار 
الحريق كما تقوم بالتوعية بخصوص طرق التطبيق الصحيحة لضمان 
شاركت دهانات الجزيرة بالعديد من الشاريع الكبرى بالملكة, مثال 
جامعة الاميره بالرياض ومشروع مترو الرياض والعديد من المطارات 
فضلا عن عدد من الراكز التجارية مثل مولات الحكير ومشاريع أخرى 
كثيره فى مختلف انحاء الملكة. 


الخدمات: 


٠‏ معدات مكافحة الدرائق 

٠‏ مضخات الحريق وأجهزة تحكم 

٠‏ أنظمة الحماية من الحرائق 

٠‏ حلول الجهد الإضافي المنخفض 

٠‏ الحماية غير المباشرة من الحرائق.... 
٠‏ أبواك الحرائق : 
٠‏ الشاحنات و المركبات 

٠‏ التدريه 

٠‏ السلامة 


قم بزيارة موقعنا على الإنترنتلمعرفة المزيد e‏ 
عن حلولنا بالدهانات المقاومة للحريق 


RL 
| 
> 


71 ¥ 15 83 2 / JPaintsKSA 
للتواصل:‎ www.jazeerapaints.com 
مقر الشؤق الاوسط جبل على بالمنطقة الحرة - دبس - الام ارات‎ 
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السلامة العربية 


Arabian Safety 


AISS.co 


حقوق النشر والتوزيع محفوظة 


